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Travassos, em sua magnifica mono- 
grafia “Revisao da familia Dicrocoeliidae 
Odhner, 1910”, ao estudar o genero Athes¬ 
mia Looss, 1899 (sin.: Lyperotrema Tra¬ 
vassos, 1919; Hepatotrema Stunkard, 1923), 
diz a pagina 232: 

“Fela analise dos diversos caracteres dos 
parasitos descritos no genero Athesmia nao 
e possivel distinguir as diversas especies, salvo 
A. wheri e parkeri que tern o corpo relativa¬ 
mente mais largo. Resta como unico recurso 
para a distingao das especies a distribuicao 
geografica e a diversidade de hospedadores, 
caracteres alias pessimos, caracteres de ro- 
tulo. Sem melhores estudos e principalmente 
sem pesquisas experimentais sobre a evolu- 
cao, nao e possivel distingui-las de modo ni- 
tido. Deste modo tomamos como criterio de 
separagao a distribuigao geografica em sen- 
tido muito amplo e os hospedadores, quando 
de grupos zoologicos muito diversos”. 

“Assim consideramos somente como boas 
as seguintes especies: heterolecithodes, para¬ 
sitos de aves do Velho Mundo; rudecta, para¬ 
sitos de aves neotropicas (= attilae, pricei e 
butensis ); foxi, parasito de mamiferos sul- 
americanos; wheri, parasito de aves neoarticas 
e de corpo relativamente largo; parkeri, para¬ 
sito de Chiroptera, de corpo largo”. 

Logo a seguir acrescenta: 

“De rudecta estudamos abundante mate¬ 
rial de varios hospedadores concluindo por 
serem todas as amostras identicas. Admiti- 
mos que foxi seja igualmente identica a ru¬ 
decta, mas nao tendo examinado material 
de Cebus julgamos util mante-la separada. 
Quanto a pricei, de ave amazonica, nao ti- 
vemos duvida em identificar. A. butensis, de 
ave falconiforme de Galapagos, tambem con¬ 
sideramos identica”. 


No segundo semestre de 1959, ao exa- 
minarmos laminas da Colegao Adolpho 
Lutz, que esta sendo por nos organizada 
e incluida na Colegao Helmintologica do 
Instituto Oswaldo Cruz, encontramos al- 
guns especimes de um trematodeo per- 
tencente ao genero Athesmia Looss, 1899, 
que haviam sido colhidos em vesicula bi¬ 
liar de Procyon cancHvorus Cuv. (carni- 
voro), em Lassance, Estado de Minas Ge¬ 
rais, Brasil. Esses exemplares, embora 
morfologicamente Menticos a Athesmia 
rudecta (Braun, 1901), deveriam ser de- 
terminados como A. foxi Goldberger & 
Crane, 1911, por serem parasitos de ma- 
mifero sul-americano. 

Em julho de 1960 tivemos oportuni- 
dade de examinar especimes de Athesmia 
colhidos em figado de Chiropotes albinasa 
(I. Geoff. & Dev.) (primata) pelo Pro¬ 
fessor Travassos, em Cachimbo, Estado 
do Para, Brasil. Esses exemplares, mor¬ 
fologicamente identicos a A. rudecta, de¬ 
veriam, como as anteriores, ser conside- 
rados como A. joxi, por serem, tambem, 
parasitos de mamifero sul-americano. 

O estudo mais detalhado dessas duas 
amostras evidenciou serem elas constitui- 
das de especimes de corpo relativamente 
largo, o que os aproxima de Athesmia 
heterolecithodes (Braun, 1899), parasito 


(1) Trabalho do Instituto Oswaldo Cruz rea- 
lizado com auxilio do Conselho Nacional de 
Pesquisas. 
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de aves do Velho Mundo. Confirmam 
elas, assim, o que dissera Travassos, em 
1944, ao l'eferir-se a distribuicao geogra- 
fica e a diversidade de hospedadores como 
pessimos caracteres (caracteres de rotulo) 
para a distingao das especies. 

Considerando representarem os Di- 
crocoeliidae um grupo de trematodeos no 
qual nao existe especificidade para o hos- 
pedador definitivo e, no caso do genero 
Athesmia , serem as especies indistingui- 
veis morfologicamente, julgamos acertado 
considera-las identicas, ficando, assim, o 
genero de Looss com uma so especie, A. 
heterolecithodes (Braun, 1899) Looss, 
1899, parasita de aves e mamiferos de 
gx'upos variados, com ampla distribuigao 
geografica, praticamente cosmopolita. 

A A. heterolecithodes deve ser iden- 
tificada, tambem, a especie descrita por 
Schell em 1957 sob o nome de Athesmia 
jolliei, parasita de vesicula biliar de Falco 
sparverius L., em Cassia County, Idaho, 
U.S.A. As diferengas assinaladas por 
esse autor carecem de valor, pois, alem 
de serem variaveis, foram observadas em 
especimes nao comprimidos (ou pouco 
comprimidos), como evidencia nitidamen- 
te a figura publicada. 

Daremos a seguir a descrigao dos es¬ 
pecimes parasitos de Chiropotes albinasa 
(I. Geoff. & Dev.) por nos estudados. 

Athesmia heterolecithodes (Braun, 1899) 
Looss, 1899. 

Corpo alongado, com 7,07 a 9,61 mm de 
comprimento por 1,17 a 1,47 mm de maior 
largura. Cuticula com pequenas papilas dis- 
postas irregularmente. Extremidades ate- 
nuadas. Ventosa oral subterminal, com 0,33 
a 0,35 mm de comprimento por 0,28 a 0.38 mm 
de largura. Acetabulo pre-equatorial, com 
0,30 a 0,33 mm de comprimento por 0,31 a 
0,35 mm de largura. A relagao entre o ace¬ 
tabulo e a ventosa oral varia de 1:0,94 a 
1:1,11. Faringe presente, musculosa, com 
0,083 a 0,100 mm de comprimento por 0,100 
a 0,116 mm de largura. Esofago delgado, 
com 0,28 a 0,65 mm de comprimento. Cecos 


Col. Helm. I.O.C. n.° 
Comprimento 
Largura 

Ventosa oral 

Acetabulo 

Relagao acetabulo/ventosa oral 

Faringe 

Esofago 

> 

Bolsa do cirro 

Testiculo anterior 

Testiculo posterior 

Ovario 

Espermateca 

Ovos 

Campo vitelinico 

Vitelinos a extremidade posterior 

Cecos intestinais & extremidade posterior 
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QUADRO I 

Athesmia heterolecithodes (Braun, 1899) Looss, 1899 

Especimes parasitos de Chiropotes albinasa 
(I. Geoff. & Dev.) 

(Medidas em milimetros) 


26.968a 

26.968b 

26.968c 

26.968d 

9,61 

7,07 

8,24 

8.34 

1,47 

1,44 

1,17 

1,27 

0,33 

0,33 

0,35 

0,35 

X 

X 

X 

X 

0,36 

0,28 

0,33 

0,38 

0,31 

0,30 

0,31 

0,33 

X 

X 

X 

X 

0,31 

0,35 

0,31 

1:1,09 

0,33 

1:1,11 

1:0,94 

* 

1:1,10 

0,100 

0,083 

0,083 

0,083 

X 

X 

X 

X 

0,116 

0,100 

0,116 

0,100 

0,65 

0.30 

0,28 

0,30 

0,50 

0,31 

0,38 

0,33 

X 

X 

X 

X 

0,13 

0,15 

0,17 

O 

CO 

0,80 

0,60 

0,70 

0,67 

X 

X 

X 

X 

0,84 

0,74 

0,87 

0,77 

0,84 

0,67 

0,87 

0,74 

X 

X 

X 

X 

0,87 

0,80 

0,87 

0,94 

0,37 

0,27 

0,30 


X 

X 

X 

? 

0,47 

0,54 

0,37 


0,066 

0,201 

0,166 


X 

X 

X 

? 

0,083 

0,268 

0,332 



0,029 

0,027 

0,034 

0,029 

0,034 

0,036 

0,029 

0,029 

0,030 

0,034 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0,021 

0.021 

0,019 

0,021 

0,021 

0,025 

0,023 

0,023 

0,023 

0,023 


1,84 

1,47 

2,01 

2.31 

3,22 

2,38 

2,04 

2,18 

2,51 

2,24 

1,14 

1,27 

1,84 
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intestinais finos, longos, estendendo-se ate 
1,14 a 2,51 mm da extremidade posterior do 
corpo, as vezes terminando em niveis dife- 
rentes. Poro genital imediatamente pos- 
bifurcal. Bolsa do cirro pre-acetabular, com 
0,31 a 0,50 mm de comprimento por 0,13 a 
0,18 mm de largura; contem vesicula semi¬ 
nal enovelada, regiao prostatica e cirro. Tes- 
ticulos pos-acetabulares, pre-equatoriais, pre- 
ovarianos, intra-cecais, profundamente loba- 
dos, com zonas afastadas ou quase em con- 
tato e campos quase totalmente coinciden- 
tes; sao separados por algas do ramo ascen- 
dente do utero. O testiculo anterior mede 
0,60 a 0,80 mm de comprimento por 0,74 a 
0,87 mm de largura; entre sua zona e a zona 
acetabular existem alcas uterinas do ramo 
ascendente. O testiculo posterior mede 0,67 
a 0,87 mm por 0,80 a 0,94 mm; entre sua zona 
e a zona ovariana existem alcas do ramo as¬ 
cendente do utero. Ovario mais ou menos 
lobado, pos-testicular, levemente pre-equato- 
rial, deslocado lateralmente, intra-cecal, no 
campo do testiculo posterior; mede 0,27 a 
0,37 mm de comprimento por 0,37 a 0,54 mm de 
largura. Glandula de Mehlis imediatamente 
pos-ovariana, de contorno pouco nitido. Es- 
permateca presente, pos-ovariana; mede 0,066 
a 0,201 mm de comprimento por 0,083 a 0,332 
mm de largura. Canal de Laurer presente, 
pouco nitido. TJtero constituido por um ramo 
descendente, que, formando alcas transversals, 
dirige-se para a extremidade posterior do 
corpo, e um ramo ascendente, que, formando 
alqas transversals, dirige-se para diante, ate 
o poro genital, insinuando-se entre os vite- 
linos e o ovario, entre esta glandula e o tes¬ 
ticulo posterior, entre este e o testiculo an¬ 
terior, depois invadindo a area acetabular. 
Ovos de casca lisa, com colora<jao parda es- 
cura; sao operculados e medem 0,027 a 0,036 
mm de comprimento por 0,019 a 0.025 mm de 
largura. Vitelinos constituidos por foliculos 
unilateral, extra-cecais, cecais e intra-cecais. 
parcialmente no campo do testiculo anterior; 
iniciam-se imediatamente abaixo da zona 
ovariana, em campo oposto ao dessa glandu¬ 
la e terminam a 2,04 a 3,22 mm da extremi¬ 
dade posterior do corpo; seu campo possui 
um comprimento de 1,47 a 2,31 mm. Poro 
excretor terminal. Vesicula excretora sim¬ 
ples, delgada e longa; sua porcao proximal 
e geralmente oculta pelas alcas uterinas que 
ocupam a area pos-ovariana do corpo. 


QUADRO II 


Athesmia heterolecithodes (Braun, 1899) Looss, 1899 


Especimes parasitos de 

Procyon 

cancrivorus Cuv 

(Medidas em milimetros) 


Col. Helm. I.O.C. n.° 


17.509 


Comprimento 


8,31 


Largura 


1,07 


Ventosa oral 


0,41 

X 

0,45 


Acetabulo 

Relacao 

acetabulo/ventosa oral 


0,33 

X 

0,35 

1:1,35 


Faringe 


0,066 

X 

0,100 


Esofago 


0,41 


Bolsa do cirro 

► 

0,33 

X 

0,10 


Testiculo anterior. 


0,40 

X 

0,54 


Testiculo posterior 


0,43 

X 

0,43 


Ovario 


0,23 

X 

0,40 


Espermateca 


0,083 

X 

0,166 


Ovos 

0,034 

X 

0,021 

0,038 

X 

0,025 

0.029 

X 

0,021 

Campo vitelinico 


1,84 


Vitelinos a 

extremidade posterior 


2,38 


Cecos intestinais a 
extremidade posterior 


0,87 



ARQUIVOS DO MUSEU NACIONAL — VOL. LII — 1962 


89 



17.503 



17.503 



17.504 



17.505 



9,45 



6,50 



7,20 



7,20 



1,10 



1,01 



1,44 



1,17 



0,45 



0,31 



0,35 



0,28 



X 



X 



X 



X 



0,46 



0,30 



0,35 



0,26 



0,33 



0,27 



0,28 



0,26 



X 



X 



X 



X 



0,40 



0,30 



0.35 



0,31 



1:1,24 



1:1,29 



1:1,11 



1:0,94 



0,066 



0,061 



• 0,066 



0,066 



X 



X 



X 



X 



0,116 



0,078 



0,100 



0,083 



0,56 



0,27 



0,21 



0,33 



0,45 



0,27 



0,35 



0.25 



X 



X 



X 



X 



0,13 



0,10 



0,13 



0,15 



0,40 



0,37 



0,37 



0.33 



X 



X 



X 



X 



0,54 



0,47 



0,67 



0,54 



0,30 



0,33 



0,33 



0,33 



X 



X 



X 



X 



0,57 



0,43 



0,60 



0,54 



0,20 



0.13 



0,17 



0,13 



X 



X 



X 



X 



0,54 



0,40 



0,50 



0,57 






0,052 



0,100 






? 



X 



X 



0 






0,087 



0,116 





0,035 

0,042 

0,038 

0,038 

0,038 

0,036 

0,034 

0,035 

0,038 

0,040 

0,040 

0,035 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0,021 

0.025 

0,023 

0,025 

0,023 

0,023 

0,021 

0,023 

0,023 

0,023 

0,025 

0,021 


2,18 



1,47 



1,41 



1,17 



2,95 



2,01 



2,34 



2,34 



0,97 



1,01 



1,01 



1,01 
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Habitat — Figado de Chiropotes albmasa 
(I. Geoff. & Dev.). 

Proveniencia — Caehimbo, Estado do 
Para, Brasil. 

No Quadro I damos as principals me- 
didas de quatro especimes; no Quadro II 
referimos as medidas de cinco exemplares 
parasitos de Procyon cancrivorus Cuv. 

Material estudado — Depositado na 
Colecao Helmintologica do Instituto Os- 
waldo Cruz sob os numeros 17.503, 17.504. 
17.505, 17.506, 17.508, 17.509, 21.015, 21.019 
e 26.968a-d. 

Organizamos um quadro comparative 
(Quadro III) das principals medidas exis- 
tentes nas varias descricoes, baseando-nos 


na excelente obra de Travassos; este qua¬ 
dro mostra, objetivamente, as variacoes 
que podem ocorrer, documentando nosso 
conceito. 
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Aihesmia heterolecithodes (Braun, 1899), total — Figs, 1-2: Especimes parasitos de Chiropotes al- 
binasa (I. Geoff. & Dev.) (Colegao Helmintologica do Instituto Oswaldo Cruz numeros 26.968a 
e 26.968b, respectivamente); figs. 3-4: especimes parasitos de Procyon cancrivorus Cuv. (Colecao 
Helmintologica do Instituto Oswaldo Cruz numeros 17.509 e 17.503, respectivamente), 

Figuras originais. 




































QUADRO III 

Athesmia heterolecithodes (Braun, 1899) Looss, 1899 
(Medidas em milimetros) 


Sinonimia 

A. nidecta (Braun, 1901) 

Autor 

Travassos, 1944 

Col. Helm. I.O.C. n.° 

3.450. 3.451 

3.452, 3.454 

Autopsia 

2.440, 2.141, 2.437 

Comprimento 

2,29-5,21 

Largura 

0,52-0,58 

Ventosa oral 

0,24-0,27 

X 

0,19-0,23 

Acetabulo 

0,21-0,27 

X 

0,23-0,27 

Relacao acetabulo/ventosa oral 

1:1-1:1,08 

Faringe 

0,060-0,091 

Esofago 

0,053-0,129 

Cecos intestinais a extremidade posterior 

0,98-1,61 

0,92-l v 28 

Bolsa do cirro 

0,152-0,212 

X 

0,060-0,091 

Testiculo anterior 

0,107-0,229 

X 

0,153-0,214 

Testiculo posterior 

0,153-0,229 

X 

0,107-0,153 

Ovario 

0,183-0,214 

X 

0,107-0,229 

Ovos 

0,031-0,038 

X 

0,019-0,024 

Campo vitellnico 

0,92-1,44 

Vitelinos a extremidade posterior 

1,38-2,48 

Hospedador 

Jacana spmosa jacana (L.) 


Distribuicao geogr&fica S. Joao, Estado de Mato Grosso, Brasil 

(*) As medidas entre parenteses sao do presente trabalho. 
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A. attilae Travassos, 1917 

A. rudectct (Braun, 1901) 

Travassos, 1944 

Travassos, 1944 

1.429, 1.430 

12.385, 12.386 

528 

8.629 

2,93-4,14 

3,34-5,03 

0,42-0,52 

0,307-0,368 

0,220-0,318 

0,168-0,229 

0,182-0,266 

0,153-0,174 

1:1,11-1:1,52 

1:1,09-1:1,31 

0,076-0,082 

0,061-0,076 

0,121-0,342 

0,076-0,198 

0,58-*0,95 

0,67-0,92 

0,190-0,266 

X 

0,045-0,068 

0,183-0,275 

X 

0,091-0,107 

(0,21-0,36) * 

X 

(0,19-0,26) 

0,107-0,229 

X 

0,107-0,214 

(0,16-0,30) 

X 

(0,30-0,36) 

0,137-0,198 

X 

0,153-0,260 

(0,10-0,15) 

X 

(0,19-0,24) 

0,153-0,198 

X 

0,107-0,198 

0,030-0,034 

X 

0,019-0,022 

0,030-0,035 

X 

0,022-0,024 

0,39-0,76 

0,64-1,01 

0,83-1,14 

1,01-1,65 

Attila rufus (Vieill.) 

Gaira guira (Gm.) 

Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, 

Brasil 

Manguinhos, Rio de Janeiro, Estado da Gua 
nabara, Brasil 
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Sinonimia 

A. rudecta (Braun, 1901.) 

Autor 

Travassos, 1944 

Col. Helm. I.O.C. n.° 

2.355, 2.356, 2.357, 2.358, 2,359 

Autopsia 

1.510 

Comprimento 

3,43-5,98 

Largura 

0,36-0,79 

Ventosa oral 

0,220-0,337 

Aeetabulo 

0,190-0,307 

Relagao acetabulo/ventosa oral 

1:1,10-1:1,23 

Faringe 

0,034-0,091 

Esofago 

0,153-0.244 

Cecos intestinais a extremidade posterior 

0,64-0,98 

k- 

Bolsa do cirro 

0,183-0,244 

X 

0,061-0,091 

Testiculo anterior 

0,137-0,260 

X 

0,137-0,260 

Testiculo posterior 

0,122-0,382 

X 

0,122-0,290 

Ovario 

0,122-0,382 

X 

0,107-0,168 

Ovos 

0,034-0,038 

X 

Campo vitelinicc 

0,020-0,024 

0,58-1,25 

Vitelinos a extremidade posterior 

1,07-2,05 

Hospedador 

Jacana spinosa jacana (L.) 


Distribuicao geografica 


Santa Cruz, Rio de Janeiro, Estado da Gua 
nabara, Brasil 
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A. joiliei Schell, 1957 

A. rudecta (Braun, 1901) 

Schell, 1957 

Travassos, 1944 

3,8-4,6 

3.448, 3.449 

2.533 

4,05-4,42 

0,2-0,3 

0,46-0,58 

0,21-0,23 

X 

0,15-0,20 

0,221-0,251 

0,16-0,17 

0,167-0,229 

1:1,10-1:1,32 

0,07 

0,061-0,068 

0,183-0,214 

0,55-0,76 

► 

0,23 

X 

0,035 

0,244 

X 

0,061-0,091 

0,16-0,20 

X 

0,054-0,065 

(0,23-0,34) 

X 

(0,23-0,33) 

0,16-0,20 

X 

0,054-0,065 

(0,19-0,50) 

X 

(0,28) 

0,12-0,15 

(0,20-0,23) 

X 

(0,16-0,22) 

0,025 

X 

0,016-0,018 

0,034-0,038 

X 

0,019-0,022 

0.76-1,82 

1,07 

Falco spcirverius L. 

Eurypyga helias (Pall.) 


Estados Unidos da America 


S. Joao, Estado de Mato Grosso, Brasil 
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Sinonimia 

A. rudecta (Braun, 1901) 

Autor 

Travassos, 1944 

Col. Helm. I.O.C. n.° 

12.394 

Autopsia 

6.119 

Comprimento 

4,2-5,8 

Largura 

0,61-0,67 

Ventosa oral 

0,21-0,28 

X 

0,22-0,24 

Acet&bulo 

0,19-0,22 

Rela<?ao acetabulo/ventosa oral 

1:1,11-1:1,22 

Faringe 

0,068-0,076 

Esofago 

0,076-0,152 

Cecos intestinais a extremidade posterior 

0,890 
* 0,921 

Bolsa do cirro 

0,190-0,266 

X 

0,083-0,091 

Testiculo anterior 

0,319-0,532 

X 

0,182-0,342 

Testiculo posterior 

0,380-0,456 

X 

0,167-0,456 

Ovario 

0,228-0,304 

X 

0,152-0,228 

Ovos 

0,034-0,038 

X 

0,019-0,022. 

Campo vitelinico 

0,583-1,135 

Vitelinos a extremidade posterior 

1,535-2,056 

Hospedador 

Jctcana spinosa jacana (L.) 


Distribuicao geografica 


Salobra, Estado de Mato Grosso, Brasil 


ARQUIVOS DO MUSEU NACIONAL — VOL. LII - 

- 1962 


A. rudecta (Braun, 1901} 


A. rudecta (Braun, 1901) 

Travassos, 1944 


Travassos, 1944 

12.389, 12.390, 12.391 


12.042, 12.044 

8.371 


6.550, 7.424 

5,8-7,3 


6,14-7,77 

0,70-1,04 


0,70-0,85 

0,311-0,392 


0,336-0,382 

0,273-0,299 


0,250-0,336 

1:1,06-1:1,20 


1:1,08-1:1,30 

0,083-0,106 


0,107 

0,190-0,350 


0,290-0,351 


1,16-1,99 

1,07-1,30 

* 

0,266-0,319 

0,260-0,336 

X 

X 

0,053-0,121 

0,091-0,107 

(0,17-0,40) 

(0,20-0,43) 

X 

X 

(0,23-0,33) 

(0,31-0,40) 

(0,18-0,36) 

(0,25-0,44) 

X 

X 

(0,20-0,36) 

(0,28-0,39) 

(0,20-0,31) 

(0,23-0,29) 

X 

X 

(0,27-0,41) 

(0,37-0,50) 

0,030-0,038 

0,030-0,041 

X 

X 

0,019-0,022 

0,019-0,023 

1,16-1,84 

1,41-2,06 

1,99-2,76 

1,93-1,99 

Milvago chimachima chimachima (Vieill.) 

Harpiprion caerulescens (Vieill.) 

Salobra, Estado de Mato Grosso, Brasil 

Salobra, Estado de Mato Grosso, Br 
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FREITAS, J.F.T. — S6BRE O GeNERO ATHESMIA LOOSS 


Sinonimia 

A. butensis Petri, 1942 

Autor 

Travassos, 1944 


Col. Helm. I.O.C. n.° 


Autopsia 

— - 

Comprimento 

7,3 

Largura 

0,77 

Ventosa oral 

0,216 

Acetabulo 

0,211-0,216 

Relacao acetabulo/ventosa oral 

1:1,01 

Faringe 

0.081 

X 

0,085 

Esofago 

0.185-0.215 


Cecos intestinais a extremidade posterior 


Bolsa do cirro 

0,225 

X 

0,060 

Testiculo anterior 

0,230 

X 

0,247-0,385 

Testiculo posterior 

0,231 

X 

0,354-0,370 

Ovario 

0,123-0,124 

X 

0,277-0,278 

Ovos 

0,037-0,042 

X 

0,021-0,025 

Campo vitelinico 

0,77-2,0 


Vitelinos a extremidade posterior 


Hospedador 

Buteo galapctgoejisis (Gould) 


Distribuicao geografica 


Galapagos 
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A. ruxlccla (Braun, 1901) 
Travassos, 1944 

13.908, 13.909, 13.910 
9.328 
7,8-9.3 
0,9-1,1 


0,290-0,382 


A. pried Me Intosh, 1937 
Travassos, 1944 


8 

0,7 

0,32 

x 

0,27 


0.290-0,382 0,23 

1:1-1:1,17 1:1,28 


0,122-0,137 

0,10 

0,244-0.351 

0,30 


1.53-2,05 

1,44-1,68 

► 

0,351-0,566 

0,28 

X 

X 

0,107 

0,12 

0,458-0,729 

0,23 

X 

X 

0,413-0,688 

0,13 

0,566-0,795 

0,28 

X 

X 

0,382-0,535 

0,17 

(0,23-0,53) 

0,24 

X 

X 

(0,36-0,51) 

0,28 

0,030-0,034 

0,032 

X 

X 

0,020-0,022 

0,019 

1,59-2,05 

1,85 

1,96-2,45 

_ 


Cariama cristata (L.) 


Psophia viridis Spix 
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Salobra, Estado de Mato Grosso, Brasil 


Amazonia 
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FREITAS, J.F.T. — SoBRE O GeNERO ATHESMIA LOOSS 


Sinonimia 

A. heterolecilhodes (Braun, 1899) 

Autor 

Travassos, 1944 


Col. Helm. I.O.C. n.° 


Autopsia 

— 

Comprimento 

8-9 

Largura 

1,5-2 

Ventosa oral 

0,46 

Acetabulo 

0,37 

Relacao acetabulo/ventosa oral 

1:1,24 

Faringe 

0,09 

Esofago 

0,39-0.58 

Cecos intestinais a extremidade posterior 

„ 0,75 

Bolsa do cirro 

0,29-0,33 

Testiculo anterior 

0,35-0,40 

Testiculo posterior 

0,35-0,40 

Ovario 

0,36 

X 

0,15-0,17 

Ovos 

0,030-0,040 

X 

0,019-0,023 

Campo vitelinicc 

— 


Vitelinos a extremidade posterior 


Hospedador 

Porphyrio porphyrio (L.), Gallinula chloro 
pus (L.), Phyllopezus africanus (Gm.), Hi 
mantopus himcintopus (L.) 


Distribuicao geografica 


Madagascar, Europa e Egito 
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A. rudecta (Braun, 1901) 
Travassos, 1944 

12.392 

6.938 

9,21-9,41 

1,01-1,13 

0,351-0,375 

0,321-0,351 

1 : 1 - 1 : 1,6 

0,107 

0.367-0,382 

0,84 

0,382-0,397 

x 

0,107 

(0,32) 

x 

(0,51 > 

(0,26) 

x 

(0,52) 

(0,32) 

x 

(0,71) 

0,038 

x 

0,024-0,026 

1,19-1,33 

1.53-1.65 


A. wehri Me Intosh, 1937 
Travassos, 1944 


9,8 

1,5 

0,45 

x 

0,55 


0,42 


1:1,19 


0,12 


0,30 


0,40 

x 

0,14 

0,60 

x 

0,60 

0,55 

x 

0,93 

0,68 

x 

0,30 

0,032 

x 

0,020 

2,6 


Speotyto cuniculariu grallaria (Temm.) Pcdiocetes phasianellus campestris Ridgw. 


Manguinhos, Rio de Janeiro, Estado da Gua- 
nabara, Brasil 


Estados Unidos da America 
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FREITAS, J.F.T. — SoBRE O GeNERO ATHESMIA LOOSS 


Sinonimia 

Autor 

Col. Helm. I.O.C. n.° 

Autopsia 

Comprimento 

Largura 

Ventosa oral 

Acetabulo 

Rela§ao acetabulo/ventosa oral 
Faringe 

Esofago 

Cecos intestinais a extreniidade posterior 

Bolsa do cirro 

Testiculo anterior 

Testiculo posterior 

Ovario 

Ovos 

Campo vitelinicc 

Vitelinos a extremidade posterior 
Hospedador 


A. parkeri Vigueras, 1942 
Travassos, 1944 


4,2 

0,95 

0,175 

x 

0,195 

0,170 

1:1,08 

0,060 

0.094 


0,400 

x 

0,235 

0,400 

x 

0.235 

0,280 

x 

0,175 

0,033 

x 

0,020 

0,84 

0,95 

Artibeus jamaicensis parvipes Relm 


DistribuiQao geogral'ica 


Cuba 
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A. hete'folecithodes (Braum, 1899) A. foxi Goldberger & Crane, 1911 

Presente trabalho Travassos, 1944 

17.503, 17.504, 17.505, 17.509 — 


6,50-9,45 

6,6-10 

1,01-1,44 

0,50-0,75 

0,31-0,45 

0,24-0,29 

X 

X 

0,26-0,46 

0,21-0,26 

0,26-0,33 

0,20-0,23 

X 

X 

0,31-0,40 

0,18-0,21 

1:0,94-1:1,35 

1:1,20-1:1,24 

0,061-0,066 

X 

0,08-0,10 

0,078-0,116 

0,21-0,56 

0,18-0,34 


0,87-1.01 

-*- 

0,25-0,35 

0,20-0,27 

X 

X 

0,10-0,15 

0,04-0,10 

0.33-0,40 

0,43-0,60 

X 

X 

0,47-0,67 

0,36-0,50 

0,30-0,43 

0,43-0,60 

X 

X 

0,43-0,60 

0,36-0,50 

0,13-0,23 

0,27-0,37 

X 

X 

0,40-0,57 

0,23-0,40 

0,029-0,042 

0,032-0,034 

X 

X 

0,021-0,025 

0,020 

1,17-2,18 

— 

2,01-2,95 

__ 


Procyon cancrivdrus Cuv. Ccbus capucinus (Lj, Cebus apella iL>. 


Lassance, Estado de Minas Gerais, Brasil 


America do Sul 
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FREITAS, J.F.T. — SoBRE O GeNERO ATHESMIA LOOSS 


Sinonimia 

Autor 

Col. Helm. I.O.C. n.° 

Autopsia 

Comprimento 

Largura 

Ventosa oral 

Acetabulo 

Relacao acetabulo/ventosa oral 
Faringe 

Esofago 

Cecos intestinais a extremidade posterior 

Bolsa do cirro 

Testiculo anterior 

Testiculo posterior 

Ovario 

Ovos 

Campo vitelinico 

Vitelinos a extremidade posterior 
I-Inspedador 


A. heterolecithodes (Braun, 1899) 
Presente trabalho 


26.968 

13.645 

7,07-9,61 

1,17-1,47 

0,33-0,35 

x 

0,28-0,38 

0,30-0,33 

x 

0,31-0,35 

1:0,94-1:1,11 


0,083-0,100 

x 

0,100-0,116 

0,28-0,65 


'1,14-2,51 


0,31-0,50 

x 

0,13-0,18 

0,60-0,80 

x 

0,74-0,87 

0,67-0,87 

x 

0,80-0,94 

0,27-0,37 

x 

0,37-0,54 

0,027-0,036 

x 

0,019-0,025 

1,47-2,31 

2,04-3,22 


Chiropotes albinasa (T. Geoff. & Dev.) 


Distribuicao geografica 


Cachimbo, Estado do Para, Brasil 


